Feliks Bernadyński 


emeryt. kierownik zwrotnie kolei państwowych w Stanisławowie, 


przeżywszy lat 72, po krótkiej słabości, opatrzony św. Sakramentami zmarł w Krakowie 
dnia 29. listopada 1900 r. 


Stroskana żona, dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i Szanowną Publiczność na 
wyprowadzenie zwłok z Kliniki chirurgicznej przy ul. Grzegórzeckiej, w niedzielę dnia 2. grudnia b. r. 
o godzinie 3-ciej popołudniu wprost na cmentarz. ,. \ 


W drukarni A. Kozianskiego w Krakowie. 
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